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تأاسست معامل سيدار للتحاليل الطبية عام ١9/٠١‏ كإحدي المؤسسات الطبية الرائدة في a ca‏ الخدمات الطبية المعملية وكانت Una uuj‏ 
آنذاك بالمعمل التخصصي للتحاليل الطبية والمعمل الأوروبي لتحاليل الطبية حيث ضمت عدد من الأفرع Laio‏ (أسيوط - أبنوب - صدفا) 
EULA BALE TB TR li ALA RO BP OO parle jJghbill alla iai‏ 
الطبية المقدمة على أعلى مواصفات من جودة الطب المعملي حاملة دائما الدقة المتناهية واللي تلستهدف صحة وسلامة المريص 
{a Lai La. Naj]‏ الكانيان à Lia‏ ونش بن n illg | alšia‏ تميره | عن SES | acjál Lúiil Gil la... Lapč‏ | الصد CE‏ 
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9 المركز الرئيسي: أسيوط - ش يسري راغب - بجوار بنك فيصل - الدور الثاني 
JE N‏ عناونين الفروع: 
أسيوط - ش PT‏ يوليو - الهدى مول - أمام عمر naiál‏ - الدور الرابع 
أسيوط - ش PF‏ يوليو - ميدان المجذوب - (alal‏ مستشفي الشاملة - الدور الثاني 
أسيوط - ميدان المحطة - برج الشيماء - الدور الثاني / 
أبنوب: شارع بورسعيد - برج بركات الطبي - الدور الثاني Do‏ | | 


صدفا: شارع الجيش - (alal‏ مجلس المدينة القديم - الدور الثاني 9 1111 012 (CE : KA CALL NOW:‏ 


WHATSAPP: 012 1097 9445 OPBG/ccdariabsoticial R, 088 2 33 79 79 - 088 34 79 79‏ © ل اید از ح 


jo jo Jo jo jo 


A 

- 
k 

1 


2 

1 

1 = 

h 1 

A) ١ 
ڪڪ‎ 71 i 


١# = E 
| W" 
(| 
| [] | 1 
V = ar 
X 
% 
% "1 





